LUDWIK KAROL TEICHMANN 


Doktor Medycyny, 
Profesor i były Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radca Dworu, 


Kawaler Orderu Żelaznej Korony i Orderu Franciszka Józefa 


itd: itd:: itd. 


urodzony w Lublinie d. 16 września 1823 r., oddał Bogu ducha opatrzony SS. Sakramentami 
dnia 24 listopada 1895 roku. 


W nieutulonym żalu pozostała żona, dzieci i wnuki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Zna- 
jomych na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie dnia 27 b. m. t. j. we środę o godzinie 


5. popołudniu z domu przy ulicy Floryańskiej 1. 53. wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 
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Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. Druk W. L. Anczyca i Spółki. 


